226                                         HI. Die Dampfe.
Hierin 1st T die augenblickliche absolute Temperatur, dS die kleine Anderung der Entropie 8 (Zunahme oder bei Warmeentziehung Ab-nahme).
Die Entropie S ist eine GroBe, die nur vom augenblicklichen Zu-stand des Dampfes abhangt, also durch die diesem Zustande ent-sprechenden Werte von p, v, T eindeutig bestimmt ist. Wie der Dampf in diesen Zustand gelangt, ist fur S ganz gleichgiiltig. Wenn es daher auch nicht moglich ist, so wie bei den Gasen den Wert von S aus den allgemeinen Beziehungen zwischen p, v, T und Q herzuleiten, weil diese ihren genauen Formen nach nicht bekannt sind, so kann man dazu ebensogut eine beliebige spezielle Zustands-anderung benutzen, deren Verlauf bekannt ist. Setzt man fur einen beliebigen Anfangszustand, z. B. bei Dampf en fur Wasser von 0°, die Entropie gleich SQ oder gleich Null, so laBt sich aus den durch Versuche genau bekannten Vorgangen bei der Verdampfung unter konstantem Druck die Anderung S — S0 der Entropie zwischen zwei beliebigen Zustanden bestimmen.
Der Zuwachs der Entropie fur einen sehr kleinen Teil der Zu-standsanderung ist allgemein
Zunachst ist das Wasser bis auf die Siedetemperatur Ts zu erhitzen. Setzt man die spez. Warme des fliissigen Wassers c = konst. = 1 voraus, so sind zur Erwarmung um dT Gerade
erforderlich.    Dabei wachst die Entropie gemaB
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Durch Summation der kleinen aufeinanderfolgenden  Zuwachse
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(Entropievermehrung des fliissigen Wassers) oder
Sw = 2,303 log
Im Entropie-Temperaturdiagramm (s. Abschn. 27) wird also die Wassererhitzung durch eine logarithmische Linie dargestellt (wietropiegroBe gerade umgekehrt wie bei den Gasen. Erst wenn man den Beg riff der Entropie als bekannt und auf die Dampfe anwendbar voraussetzt, lassen sich die Zustandsanderungen der Dampfe, besonders in Hinsicht der verarbeiteten Warmemengen, theoretisch verfolgen. Die allgemeine Bedeutung des Entropiebegriffes und seine Anwend-barkeit auf alle Arten und Zustande von Korpern folgte aus dem zweiten Hau pt sat z der Mechanischen Warmetheorie (Abschn. 407 43). DaB der Entropie-begriff, wie er oben bei den Gasen gewonnen worden ist (Abschn. 27), sich auch auf Dampfe jeden Zustandes anwenden laBt, ist eben der Ausdruck des zweiten Hauptsatzes fur die Zustandsanderungen der Dampfe (Abschn. 43). Diese haben ©rst vollkommene Aufklarung erfahren, nachdem Clausius den zweiten Hauptsatz gefunden und den Entropiebegriff daraus entwickelt hatte.
